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P R I M O. 55 

L’Architraue, il Fregio, e la Cornice fono (comehodetto) per la quinta parte dell’altezza della 
1 na . c fi diuide il tutto in parti dodeci . L’Architraue e parti quattro : il Fregio tre , e la Cornice 
c0 ue ‘ L’Architraue li diuide in parti cinque , e d’vna fi fa il fuo Cimacio : e il rdlo fi diuide in do- 
dicr tre fi danno alia prima fafeia , e al fuo Aftragalo ; quattro alia feconda , & all’aftragalo , e cinque 
alb rerza . La cornice fi diuide in parti fette, e tre quarti : due fi danno al Cauctto , & Ouolo , due al 
odiglione : & tre,e’ tre quarti alia corona, e gola : e Iporge tanto in fuori, quanto e grofTa.Io ho dife- 
aiiatola fronte , il fianco , c la pianta del Capitello , e l’Architraue , il Fregio , e la Cornice con gli in- 
fagli, chefeli conuengono . 


A, Goladiritta. 

B, Golariuerfa. 

C, Gocciolatoio. 

D, Cimacio de i modiglioni . 

E , Modiglioni. 

F, Ouolo. 

G, Cauetto. 

H, l regio. 

I, Cimacio dell’Architraue. 
k, Prima fafeia. 

L, Second a fafeia. 

M, Tertia Fafeia. 

Mcmbridel Capitello. 

N, Abaco. 

O, Incauo della Voluta. 

P, Ouolo. 

Tondino della Colonna 3 ouero Aftragolo . 

R, Viuo della Colonna. 

Doue fono le Rofe e il Soffitto della cornice tra vn inodiglione , e 1’altro. 
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